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ISTRUZIONE DI MONTAOGIO DEL FILO COMANDO-SINTONIA SM 552-652 


II comando di sintonia si com,pone di due distinti sistemi di trasmissione: 

a) quello che comanda la variazione di permeabilita (sintonia); 

b) quello che comanda la iraslazione dell indice. 

Nella fig. 1 a e illustrato il percorso del filo comando sintonia: si prcdispone la molla- 
tensione (m) agganciata ad nn’estremila del filo e mentre lo si tiene fermo con la sintonia, 
con l’altra si fa fare al filo 7 giri d’avvolgimento sul rocchetto (r) calettato suit asse di 
comando sintonia. Poscia si fa passare la parte superiore del filo nella gola della carru- 
eola (I) e quella inferiore in quella della carrucola (2), inline si aggancia il filo alia moila 
(m) in (3). La disposizione segnata in fig. la e quella piu comoda per eseguire il lavoro 
agevolmente. Indi si introducono i nuclei completamente nei rocehetti d awolgimento, ed 
in questa posizione si salda il filo alia squadretla (4). 

Nella fig. lb e segnato invece il percorso del filo comando indice: nella posizione se¬ 
gnata in fig. 1 b, oioe nuclei completamente immersi, si lega un’estremita del filo al raggio 
della puleggia (5). Guidato dalla puleggia, il filo passa sull’asse di comando (6) ove la - 
giri complcti, poi sulla carrucola (7), indi su (8); infine, facendo un giro completo intorno 
alia puleggia (pi lo si aggancia al terzo raggio nel punto (9), mediante la moila di ten- 
sione (n). L’indice (i) si fissa al tratto orizzontale, tra le carrucole (7) e (8), nella posizione 
eorrispondente: nuclei immersi, indice in estremila della scala (pos. 1 - v. hg- 2). 

Lunghezza del filo di cui al punto a): cm 65; lunghezza del filo di cui al punto b): 
cm 95. 
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